Factors on which resistance depends العوامل التي تعتمد عليها مقاومہ‎ 


رس بطاقت التقييم رک 
هدقف التحريت آ4 التعرّفٌ على العوامل المؤثرة على مقاومت سلك. الزمن  ١277716‏ 60 دقيقتَ 


Date التاريخ‎ Name  بلاطلا اسم‎ 


00 ل‎ Skills 

Practical skills and measurements الممارات العملية والقياسات‎ 
Preparing the tools to work. تهيئة الأدوات للعمل.‎ 
Measurement of current. قياس شدة التيار.‎ 


Repeat measurements for all resistors تكرار القياسات لجميع المقاومات‎ 


5 | تحدد الحومل الؤرة على الغاوية 
E‏ اك 


E E‏ ار 


مجموع الدرجات 101 20 























موصّل؟ 
وقت التجرية: 60 دقيقة. 


أن يستخدم الملتيميتر لقياس التيّار بشكل مباشر. 
أن يُحدد العوامل المؤثرة على المقاومة. 


حامل للسلك المعدني. 
عدة أسلاك فلرّيَة مختلفة في النوع والطول ومساحة المقطع. 


اتبع قواعد السلامة داخل المختبرء مثل ارتداء المعطف والنظارة 
والقفازات. وعدم تشغيل الكهرباء قرب الماء. والأكل والشرب 
داخل المختبر وغيرها. 

استعمل ققازاً لحمل المقاوماتِ ومصادر الإضاءة. وغيرها من 
المعدّاتٍ التي قد تكون ساخنةً. دغها تبرذ قبل إعادة تخزينها. 


المقاومة الكهربائية هي خاصية فيزيائية للمادة ثبين إعاقتها للتيار 
الكهربائي المنساب خلالها. 
تختلف مقاومة المواد. فمثلاً مقاومة سلك من الفضة أقل من 
مقاومة سلك من الحديد مساو له بالطول ومساحة المقطع 
وعند درجة الحرارة نفسها. 


of a metal wire depend on? 


Experiment time: 60 minutes. 


To use the multimeter directly to measure the current. 


To identify the factors affecting the resistance. 


Materials 
Multimeter or Ammeter 
Crocodile mouth clip wires. 
A light bulb 
Candles. 
Metal wire holder. 


Several types of different wires 


Safely 


Follow safety rules in the laboratory, Such as wearing 


a coat, glasses and gloves, not running electricity near 
water, eating and drinking inside the laboratory, and 
others. 

Use a glove to carry resistors, light sources, and other 
equipment that may get hot. Allow it to cool down 


before restoring. 


Theoretical 
Electrical resistance is a physical propertly of a 
material that indicates its impedance to the electric 
current flowing through it. 
The resistance of the materials varies, for example the 


resistance of a silver wire is less than that of an iron 
wire of equal length, cross section area, and at the 


same temperature. 








Resisfance 8 طأومعا‎ 


قبل إجراء التجرية: 
اضبط الملتيميتر لقياس التيّار (أي تحويل الملتيميتر إلى أميتر). 


لا تغلق الدائرة إلا بعد موافقة المعلم أو مشرف المختبر. 


العلاقت بين مقاومت السلك وطوله. 

8 خطوات الك وي 
صل الدائرة الكهربائية الموضّحة في الشكل (49.43). وثبت السلك 
الأول بملاقط فم التمساح. 
راقب قراءة الأميتر التي تُمثل كمية التيّار المار هذا السلك. 
كرّر الخطوات السابقة مع موصّل أخرء له نفس نوع المادة ونفس 


نصف القطرء ولكن يختلف في الطول. سجّل ملاحظاتك. 


العلاقيّ يبن مقاومنّ السلك ومساحم مقطعه. 


SEK O‏ 5ه 


صَلّ الدائرة الكهربائية الموضّحة في الشكل (49.44). وثبت السلك 
الأول بملاقط فم التمساح. 

راقب قراءة الأميتر التي تمثل كمية التيّار المار هذا السلك. 

كرّر الخطوات السابقة مع موصّل أخرء له نفس نوع المادة ونفس 
الطولء ولكن يختلف في نصف القطر. سجّل ملاحظاتك. 


المقاومةّ والطول 








Before the experiment: 


Set the Multimeter to measure the current (i.e., convert 


a multimeter into an ammeter). 


Do not close the circuit without the approval of the 


teacher or the laboratory supervisor. 


The relationship between R @& l. 


E Procediire 2 
Connect the circuit shown in Fig. (49.43). The first 
wire was attached to the crocodile's mouth tongs. 
Watch the ammeter reading, which represents the 
amount of current passing through this wire. 

Repeat the previous steps with another conductor, 
which has the same type of material and the same 
but differs 


radius, in length. Record your 


observations. 


. The relationship between R & A. 


E PPoceduiré 24 

Connect the circuit shown in Fig. (49.44). The first 
wire was attached to the crocodile's mouth tongs. 
Watch the ammeter reading, which represents the 
amount of current passing through this wire. 

Repeat the previous steps with another conductor, of 
the same type of material and the same length, but 
different in radius, record your observations. 


المقاومن ومساحر المقطع 
Resisfance 5 CS Area‏ 
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العلاقن بين مقاومم السلك ودرجث الحرارة. | The relationship between R & T.‏ . 


8 خطوات OVS TET‏ م 


Connect the circuit shown in Fig. (49.45). The wire  كلسلا صَلّ الدائرة الكبربائية الموضحة في الشكل (49.45). وثبت‎ 
was attached to the crocodile's mouth tongs. 


بملاقط فم التمساح. 
١‏ حم حَ Light the candles and place the wire over the flame.‏ 


أشعل الشموع وضع السلك فوق اللهب. Watch the ammeter reading, record your‏ 
راقب قراءة الأميترء سجّل ملاحظاتك. observations.‏ 


العلاقن بين مقاومة السلك ونوع المادة. | .م 2 The relationship between R‏ 


8 خطوات التحرية OVC‏ سم 

Connect the circuit shown in Fig. (49.46). he first  كلسلا صّلّ الدائرة الكبربائية الموضحة في الشكل (49.46). وثبت‎ 

wire was attached to the crocodile's mouth tongs. الأول بملاقط فم اله‎ 

Watch the ammeter reading, which represents the 5 6 8 

راقب قراءة الأميتر التي تمثل كمية التيّار المار هذا السلك. amount of current passing through this wire.‏ 

Repeat the previous steps with another conductor, of . 0 
رر الخطوات السابقة آخرء له د | نصف‎ 

the same length and radius, but diferent in the type of 6 كرد عه مم مو لكي له تق اكوك‎ 


القطرء ولكن يختلف في نوع المادة» سجّل ملاحظاتك. material, record your observations.‏ 


المقاومت والحرارة المقاومت ونوع المادة 
Resisfance 6 Makerial : Resistance 5 lmpreure‏ 





شكل (49.45) دائرة تغير المقاومة مع درجة الحرارة شكل (49.46) دائرة تغير المقاومة مع نوع المادة 


0 الحساب والتحليل 7 Analysis‏ 


Define the constants and variables (dependent and حدّد الثوابت والمتغيرات (المستقلة والتابعة) في هذه التجربة؟‎ 
dependent) in this experiment? 
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الجزء الثاني 0714 “2 


Juopuad2pu1 
3UEISUOD 


الله الال ل 
Part‏ 


uopuad2p فم‎ 


pren 
صانم‎ 





الجزء الرابع ۲۸۲۲ "4 











1. 





























6 الحساب والتحليل - ههه 1717017,515 


What is the effect of the wire ’s length on its resistance? ما هو تأثير طول السلك على مقاومته؟ علل إجابتك؟‎ 


Describe the lamp glow and resistance value when  ليوط صف إضاءة المصباح وقيمة المقاومة عند استخدام سلك‎ 
using a long wire instead of the short wire? + ندل من الاك الق‎ 


Describe the lamp glow and resistance value when صف إضاءة المصباح وقيمة المقاومة عند استخدام سلك‎ 


using a thick wire instead of the thin wire? بك دا مق الماك اتر‎ 


Describe the lamp glow when using copper wire 
instead of aluminum wire? 





2704 Ss BIIN 9 


1. What are your conclusions from past experience? ما هي استنتاجاتك من التجربة السابقة؟‎ 


Comprehension 


2. What factors does the resistance of a metal wire ماهي العوامل التي تعتمد علا مقاومة سلك فلرَيْ؟‎ .1 
depend on? 





